c. k. radca Sądu krajowego 1 naczelnik Sądu w Makowie 


przeżywszy lat 45, po długiej chorobie, opatrzony Św. Sakramen- 
tami, zasnął w Panu dnia 13 lipca I9I/ r. w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła przy szpitalu św. Łazarza odbędzie się w niedzielę 

dnia 15 b. m. o godz. 5 po południu, na który to smutny obrzęd w nieutulonym 

żalu pogrążone: żona i matka zapraszają Krewnych, Kolegów Zmarłego, Znajo- 
mych i pobożną Publiczność. 


za duszę Zmarłego odprawione zostanie w poniedziałek d. 16 b. m. o godz. 9 rano w kościele przy szpitalu św. Łazarza. 


Osobnych zawiadomień rozsyłać się nie będzie. 
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